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നമ്പർ 


PART III 


Education Department 


(1) 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 

കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നമ്പർ റ്റി . എക്സ് ./10 / 269 /2011. 

2011 ജനുവരി 22 . അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 1997 ഡിസംബർ 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . ആട്ടോമൊബൈൽ 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
എൻജിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ 44993 / 1997 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 

മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ സന്തോഷ്, എസ്. എന്ന ആൾക്ക് 

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
നൽകിയ കെ . ജി. സി . ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ , 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ -- നമ്പർ റ്റി. എക്സ് ./ 12 / 3086 /2011. 

2011 ജൂൺ 24. 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2002 ഏപ്രിൽ 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ പാലക്കാട് സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം നിന്നും 9938 60 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

ശീമാൻ സജി, എസ്. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് ./7/3401/ 2011. 

2011 ജൂ ൺ 17. കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ 2008 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
നിന്നും 8503 0393 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
സനൂപ്, പി . എസ്. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 2 ) 
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നമ്പർ റ്റി. എക്സ് ./ 11/5039/ 2011. 

2011 ജൂൺ 24. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺ ട്രോളർ 2000 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിന്റനൻസ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ കണ്ണൂർ, കല്ല്യാശ്ശേരി ഇ . കെ . എൻ. എം . 
മോഡൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 976159 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസായ സുധീഷ് മാത്യു എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷ വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


